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Gangulu 


Gangulu är ett utdött australiskt språk. Gangulu talades i 
Queensland i Australien och tillhörde de pama- 
nyunganska språken. 


■ Ethnologue - Languages of the World (http://ww 
w.ethnologue.com/show_language.asp?code=gn 

I) 


Denna artikel om australiska språk saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga 
till den (https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangulu&action=edit). 


Externa länkar 



Gangulu 

Talas i 

Queensland, Australien 

Region 

Oceanien 

Antal talare 

0 

Språkfamilj 

Gangulu 

Officiell status 

Officiellt språk 

i Ingen 

Språkmyndighet Ingen 


Språkkoder 

ISO 639-1 

Ingen (http://www.loc.go 


v/standards/iso639-2/ph 


p/langcodes_name.php?iso 


_639_1=) 

ISO 639-2 

Aus (http://www.loc.gov/ 


standards/iso639-2/php/l 

angcodes_name.php?code_I 

D=) 

ISO 639-3 
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